Deutsdier Bundestag 
3. Wahlperiode 


Drucksache 132 


Der Bundesminister des Auswärtigen 


Bonn, den 13. Januar 1958 


An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 


Betr. : Haushaltsfragen des Europarates 

Bezug: Kleine Anfrage der Abgeordneten Altmaier, Seidl 
(Dorfen) und Genossen 
- Drucksache 92 - 


Im Benehmen mit dem Herrn Bundesminister der Finanzen 
antworte ich auf die Kleine Anfrage ; 

Zu Nr. 1 

Die Bundesregierung hat sich im Ministerkomitee des Europa- 
rates für Annahme aller im Beschluß des Deutschen Bundes- 
tages vom 23. März 1956 - Drucksache 2170 der 2. Wahlperiode - 
enthaltenen Anregungen eingesetzt. 

Das Ministerkomitee des Europarates hat auf der 38. Sitzung 
der Ministerbeauftragten am 28. Februar 1956 zu Punkt 1 der 
Drucksache 2170 beschlossen, der Beratenden Versammlung alle 
Unterlagen für das Budget des laufenden und des vergangenen 
Haushaltsjahres zur Verfügung zu stellen. Ein weitergehender 
deutscher Antrag, der Beratenden Versammlung darüber hinaus 
auch den Entwurf für das Gesamtbudget des jeweils folgenden 
Jahres zu unterbreiten, wurde gegen die deutsche Stimme 
abgelehnt, so daß es bei der bisherigen Übung verblieb, nach 
der der Beratenden Versammlung lediglich der sie betreffende 
Teil des Budgetentwurfs zur Stellungnahme unterbreitet wird. 

Bezüglich der Punkte 2 und 3 der Drucksache 2170 sind die 
Ministerbeauftragten auf der gleichen Sitzung zu einer posi- 
tiven Entscheidung gekommen. 

Zu Nr. 2 (gleichzeitig Punkt 4 und 5 der Drucksache 2170) 

Das Ministerkomitee des Europarates hat auf seiner 21. Sitzung 
am 14. Dezember 1957 mit Entschließung Nr. 28 mit meiner 
besonderen Befürwortung beschlossen, der Europäischen Ge- 
meindekonferenz die notwendigen Mittel zur Abhaltung ihrer 
2. Tagung im Laufe des Jahres 1958 zur Verfügung zu stellen. 

Die Höhe des zu bewilligenden Betrages wird von den 
Ministerbeauftragten auf ihrer nächsten Sitzung am 4. Februar 
festgelegt werden. Die Voraussetzungen für die weitere Ar- 
beit der Europäischen Gemeindekonferenz sind damit geschaffen. 


von Brentano 
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